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des festen Stoffes sei M '", die Masse des Dampfes Mlr, die der Losung Jf, bestehend aus MI Losungsmittel und H% gelostem Stoff. Nennt man (/I) die "Warme, welch e dem System zugefiihrt werden muss, da-mit eine Masseneinheit des Losungsmittels verdampft, wahrend zugleich so viel voin gelosten Stoff ausfallt, dass die Concentration erhalten bleibt, so ist in der citirten Gleichung 55) zu setzen:
42)                                            8Q = (X)8Mi,
wenn die Menge 8 M{ Losungsmittel verdampft. Sind ferner v'fl,v",vr die specifischen Yolumina des festen Stoffes, des Dampfes, der Losung, so hat man
43)                8^= 8(M"fv"') + S(M"v") + 8(M'v').-
Die specifischen Volumina selbst sehen wir als unveranderlich an. Dann bleibt
8v = i>'"8M"' + v"8M" + v'8M'. Aber es ist
44)                     dM" = — 8 Mi,       8Mm = — 8 M^ es bleibt also
45X)                — 8v = (v'" — v') 8 Mi + (v" — v')8Mi.
Die Concentration Cr definiren wir durcli
woraus folgt, da Cr constant bleiben soil:
8 Mi = C'SMi und
452)                — 8v = [(</" — v') C' + (v" — v')] 8 Mi,
also nach der angegebenen Gleichung:
46)                 - J(X) = » || [(v" - v') + C' («"' - v')] ,
wo n den Dampfdruck des Losungsmittels uber der Losung bedeutet, wie in der Kirchhoff'schen Auseinandersetzung.
Die bei dem Vorgange geleistete Arbeit ist, wenn von den Volumen-anderungen des festen Stoffes und der Losung abgesehen wird:
S W= — n(v" — v1) dM" = it (v" — v')8Mi. Die Energieanderung betragt also:
47)                         8 U" = J(l) dMi — Jt (v'1 •— v1) 8M{.
Wir bringen nun die verdampfte Wassermenge und das aus-geschiedene Salz in die Losung zuriick, und zwar in folgender Weise. Wir entnebmen aus einem Dampfraume gleicber Temperatur, der aber
Weinstein, Thermodynamik.   II.                                                   33ge Diaphragma getrennt, ein Bestandtheil (2) befinde sich unterhalb, der andere (1) oberhalb. Wir verfahren mit dem oberen Bestandtheil, wie fruher mit dem Wasser in den beiden ersten Schritten. Im zweiten Schritt aber dehuen wir den Dampf bis zu einem Drucke aus, welcher jenem Minimaldruck der Mischung entspricht, die herzustellen ist. Dieser Minimaldruck sei jp, so haben wir
